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Lombard 


Lombard (lombard: Lombard/Lumbaart/Lombard ) es un 
lingua romanica parlada par 3,5 milion persones en Italia 
e Suiz. 

Vide ance 


■ Milanes 


Lombard 

(Lo m bard/Lu m baart/Lom bard) 


Parlada en: 

Italia 

Area: 

Europa 

Tota parlores: 

3,5 miliones 

Ordina: 


Familia: 

Linguas romanica 


State ofisial 


Lingua ofisial de: 


Regulada par: 



Sifras 


ISO 639-1 


ISO 639-2 


SIL 

Imo 



Loca do lombard es parlada. 


Vide ance: Lingua - Lista de Jinguas 


Sardo-romanica 

Ibero-romanica 

Ositano-romanica 

Galo-romanica 

Reto-romanica 

Italo-romanica 

Balcano-romanica 


Linguas romanica 

Sarda 

Portuges • Galego • Asturian • Espaniol • Aragones • Estremaduran 
Catalan • Ositan (Aranes) 

Franses • Ualon • Ligure (Monaces) • Lombard (Milanes) • Piemontes 
Rumans • Furlan • Ladin 
Italian • Corsu • Sisilian 
Romanian • Dalmatian • Aromanian 
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